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केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण 

आदेश 
नई दिल्ली , 20 सितम्बर, 2016 


का . आ . 3039 ( अ). — जबकि मैसर्स महेश्वरम ट्रांसमिशन लिमिटेड , आवेदक, जिसका पंजीकृत कार्यालय एफ -1, " दि 
मीरा कॉरपोरेट सुइट " 1 व 2 ईश्वरनगर , ओखला क्रॉसिंग , मथुरा रोड, नई दिल्ली -110065 पर है, ने महेश्वरम (पीजी ) - 
महबूबनगर 400 केवी डी / सी लाइन और टीएसट्रांसको के महबूबनगर स्थित 400 केवी लाइन बे के 2 नंबर , अनुमानित 
लंबाई - 99. 5 किमी और निज़ामाबाद -- येदुमैलरम ( शंकरपल्ली ) 400 केवी डी / सी लाइन और टीएसट्रांसको के येदुमैलरम 
( शंकरपल्ली ) स्थित 400 केवी लाइन बे के 2 नंबर, अनुमानित लंबाई - 139 किमी है जो महेश्वरम ( हैदराबाद ) 765/ 400 
केवी पूलिंग एस / एस के लिए कनेक्टिविटी लाइनों के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम स्कीम के अंतर्गत निर्माण के लिए विद्युत 
अधिनियम , 2003 की धारा 164 के अंतर्गत अनुमोदन हेतु आवेदन किया है । 

और जब कि भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 27. 07. 2015 के पत्र सं . 52/ 11(पीएफसी - आरईसी )/ 2015 
एसपीएंडपीए/ 1696- 97 के माध्यम से महेश्वरम (पीजी ) - महबूबनगर 400 केवी डी / सी लाइन और टीएसट्रांसको के 
महबूबनगर स्थित 400 केवी लाइन बे के 2 नंबर , अनुमानित लंबाई - 99.5 किमी और निज़ामाबाद -- येदुमैलरम 
( शंकरपल्ली ) 400 केवी डी / सी लाइन और टीएसट्रांसको के येदुमैलरम ( शंकरपल्ली ) स्थित 400 केवी लाइन बे के 2 नंबर , 
अनुमानित लंबाई - 139 किमी है जो महेश्वरम ( हैदराबाद ) 765/ 400 केवी पूलिंग एस / एस के लिए कनेक्टिविटी लाइनों के 
लिए ट्रांसमिशन सिस्टम स्कीम के अंतर्गत निर्माण के लिए विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 68 की उपधारा (i) के अंतर्गत 
पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था । 

और जबकि आवेदक ने , अब , विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 164 के अंतर्गत उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने 
का अनुरोध किया है जो कार्यों के लिए सरकार द्वारा स्थापित या रख -रखाव किए गए टेलीग्राफ या इस प्रकार स्थापित या रख 
रखाव किए जाने वाले टेलीग्राफ के उद्देश्यों के लिए टेलीग्राफ लाइनें और खंबे लगाने के संबंध में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम , 
1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है । 

स्कीम के अंतर्गत शामिल पारेषण लाइन निम्नलिखित गांवों, तहसीलों, ताल्लुकों , मंडलों , ब्लॉकों , नगरों और शहरों 
से , उनके ऊपर से , उनके आसपास से तथा उनके बीच में से गुजरेगी: 


4550 GI/ 2016 


(1 ) 
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400 केवी डी / सी महेश्वरम - महबूबनगर ट्रांसमिशन लाइन 
| अनु गाँवों के नाम 


तहसील 


जिला 


क . 


1 . 


रंगारेड्डी , 
तेलंगाना 


मीरकानपेट, देब्बाडगुडा, मुहम्मदपु , तिम्मयापल्ली, लाचा नायक कंदुकुर 
| तांडा, अलीखानपल्ली, मान्यमगुडा, दासरलापल्ली 
ताकराजगुडा, नागीरेड्डीगुडा , न्यामतपुर, रवीचेडु, अरामगर | थलाकोण्डापल्ली 
पडकल , लिंगरापल्ले , सेरीरामकृष्णपुर , बदनापुर, जुलापल्ली , 
लिंगमधना, वेंकटपुरपट्टी वेलजला 
सौदागरपल्ले 


महबूबनगर , 
तेलंगाना 


जदचरला 


महबूबनगर , 
तेलंगाना 


महबूबनगर , 
तेलंगाना 


मसीगुंडलापल्ले, सिंगमदोड्डी , दोनुर, वालपुरयानीपल्ली , वासपुला , मिदजिल 
रानीपेट, कोट्टपल्ली , रेड्डीपुरम , भैरामपल्ले 
अवांचा , मारेपल्ले , वेदिरेपल्ले, थिम्माजीपेट , गुम्मकोंडा , 

थिम्माजीपेट 
|थिरुमलागिरी, गोरिटा, चेगंटा 
येलकिचरला , माडिगातला 

भूतपुर 


महबूबनगर , 
तेलंगाना 


महबूबनगर, 
तेलंगाना 


| घानपर 


महबूबनगर , 
तेलंगाना 


- 

ले 
अलमाईपल्ले , मालकीमियांपल्ले, अप्पारेड्डीपल्ली , वेंकटमपल्ले , 
खिल्ला घानपुर , गटूकडीपल्ली, मलकापुर , मानाजीपेट , 
उप्परापल्ले , सुरईपल्ले 
गतलाखानापुर , बेलतूर, बालीडुपल्ले 


8. 


| पेड्डुमांदडी 


महबूबनगर , 
तेलंगाना 


9. 


कनीमेट्टा 


कोठकोटा 


महबूबनगर, 
तेलंगाना 


400 केवी निज़ामाबाद-येवुमैलरम ट्रांसमिशन लाइन 

अनु क्र . | गाँवों के नाम 
| 1. मिट्टापल्ली, रामपुर 


तहसील 


जिला 


डिचपल्ली 


निज़ामाबाद, 
तेलंगाना 
निज़ामाबाद , 
तेलंगाना 


| वेंगलपाद, मल्लापुर , कोटापेटा, गोवरारम , नल्लावल्ले , सिरनापल्ली | धारपल्ले 


रघुनाथपल्ली , कोलावरल, सदाशिव नगर , पदमाजीवाडी , मल्लुपेट, सदाशिव नगर 
मोडेगाव (मोडेगाव ), धर्मारावपेट , मुधोजीवाड़ी , अमरलाबंदा । 
कोराटपल्ली (कराडपल्ली), वांदरकल (वांद्रीकल ) 

ताडवई 


निज़ामाबाद , 
तेलंगाना 


निज़ामाबाद , 
तेलंगाना 


लिंगमपेट 


मोथे( मोथा ), येल्लारम, लिंगमपल्ले, मस्तापुर , वांदरपल्ली 
( वांटरपल्ली), लिंगमपेट, शेतपल्ली, परमल्ला (पेरुमल्ला), 
पुलकमपेट , मलापेटी , संगारेड्डीपेट 


निज़ामाबाद , 
तेलंगाना 
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निज़ामाबाद , 
तेलंगाना 
मेडक , तेलंगाना 


मेडक , तेलंगाना 
मेडक, तेलंगाना 


वादलपरती (वादरपर्थी), गोपालपेट, मालतुमेडा, लिंगल 

नागीरेड्डीपेट 
( गोलीलिंगल ) 
येल्लापुर , मेजर वाडी , अरेपल्ली , गांदरपल्ली , कोट्टापल्ली 

पप्पनपेट 
( कोथापल्ली), इस्सेपेट , कुर्तीवारा , अन्नाराम , युसूफपेट, अबलापुरम , 
नागसमपल्ली, कोडपाक, शेरपल्ली , कारपाक ( कोडपाक), 
घानपुर, संगैइपेट, रंगमपेट, वेंकटापुर, दुमपालंकुता 

कुल्चारम 
चित्कुल , बुजारामपेट, गौतापुर , चांदपुर, चिलापचेड , सिलमपल्ली , कौड़ीपल्ली 
फैजाबाद, पोतगाल बागडा ( बांदा पातुगल), अज्जामारी, अईयामारी, 
गंगावरम 
सिरपुर ( सेरी सिरपुरा ),लिंगापुर, चिकमदुर ( चीकुमदुर ), कान्याला | हथनूरा 
( कोनियाल), पन्याला (पन्याल), बादामपेट, नवाबपेट , रेड्डी खानापुर , 
बोदुपाटला ( बोधाकापाटला ) 
कोरपोल , लिंगमपल्ली , वेंदीकोल 

पुलकल 
फजलावाड़ी (फसलावाड़ी), कलाबगुर (कुलबगूर), चिमनापुर , कांडी संगारेड्डी 
( खांडी), काज़ीपुर (काशीपुर), कालीवेमुल , चिलागुडा ( चेरलागुदम ), 
जोलकाल , येदुमैलारम 
| सिंगापुर , शंकरपल्ली 

शंकरपल्ली 


मेडक , तेलंगाना 


11. 


मेडक, तेलंगाना 
मेडक , तेलंगाना 


12. 


13. 


| रंगारेड्डी , 
तेलंगाना 


इसलिए, अब सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात भारत सरकार , केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण , विद्युत अधिनियम , 
2003 की धारा 164 के अंतर्गत , आवेदक को वे सभी शक्तियां प्रदान करता है जो विद्युत के पारेषण हेतु ऊपर उल्लिखित 
अंतर्राज्यीय पारेषण लाइन लगाने के लिए निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के अधीन भारत सरकार द्वारा स्थापित अथवा 
अनुरक्षित या इस प्रकार स्थापित अथवा अनुरक्षित किए जाने वाले टेलीग्राफ के उद्देश्यों हेतु टेलीग्राफ लाइने लगाने और खंबे 
लगाने के संबंध में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम , 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास होती है, अर्थात : 


(i) अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है; 
(ii ) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरियों अर्थात स्थानीय निकायों , रेलवे, राष्ट्रीय 

__ राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी । 
(iii) आवेदक को विद्युत अधिनियम , 2003 के अंतर्गत निर्धारित पारेषण, प्रचालन एवं अनुरक्षण , खुली पहुंच आदि के 

संबंध में उपयुक्त आयोग के विनियमों / संहिताओं का पालन करना होगा ; 
(iv) आवेदक को महेश्वरम ट्रांसमिशन लिमिटेड के महेश्वरम (पीजी) - महबूबनगर 400 केवी डी/ सी लाइन और 
टीएसट्रांसको के महबूबनगर स्थित 400 केवी लाइन बे के 2 नंबर, अनुमानित लंबाई - 99.5 किमी और निज़ामाबाद 

। ( शंकरपल्ली) 400 केवी डी / सी लाइन और टीएसटांसको के येददमैलरम ( शंकरपल्ली ) स्थित 400 
केवी लाइन बे के 2 नंबर , अनुमानित लंबाई - 139 किमी के निर्माण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है । कार्यों का ब्यौरा 
23 अप्रैल - 29 अप्रैल , 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है; 


(v) आवेदक संबंधित राज्यों के मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा ; 
( vi ) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम , 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की 
अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अधीन है । 

[ फा . सं. सीईए /पीएसपीए-2/ 164/एसआर/एमटीएल/ 2016/ 173] 

पी . डी .सिवाल , सचिव 
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CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY 


ORDER 


New Delhi , the 20th September, 2016 


S . O . 3039 ( E ). - Whereas M /s . Maheshwaram Transmission Limited , the applicant with its 
Registered Office at F - 1“ The Mira Corporate Suites ” 1 & 2 Ishwar Nagar, Okhla Crossing, Mathura Road , 
New Delhi - 110065 has applied for approval under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for construction of 
Maheshwaram (PG ) – Mahbubnagar 400 kV D / c line and 2 No . of 400 kV line bays at Mahbubnagar S /S of 
TSTRANSCO Approx Length - 99 .5 Kms and Nizamabad -- Yeddumailaram ( Shankarpalli ) 400KV D /c line 
and 2 No. of 400 kV line bays at Yeddumailaram (Shankarpalli) S/S of TSTRANSCO Approx Length - 139 
Kms under the scheme Transmission System for Connectivity Lines for Maheshwaram (Hyderabad) 
765 / 400kV Pooling S /S . 

And whereas Government of India , Ministry of power vide letter no . 52 / 11 (PFC -REC )/2015 
SP & PA / 1696 - 97 dated 27 .07 .2015 had granted prior approval under sub -section (i) of section 68 of the 
Electricity Act, 2003 for construction of Maheshwaram (PG ) – Mahbubnagar 400 kV D /c line and 2 No. of 
400 kV line bays at Mahbubnagar S /S of TSTRANSCO Approx Length 99 .5 Kms. and Nizamabad -- 
Yeddumailaram (Shankarpalli) 400kV D / c line and 2 No . of 400 kV line bays at Yeddumailaram 
( Shankarpalli) S / S of TSTRANSCO Approx Length - 139Kms. under the scheme Transmission System for 
Connectivity Lines for Maheshwaram (Hyderabad ) 765 /400KV Pooling S /S . 

And whereas the applicant has now requested to confer upon him all the powers under section 164 of 
the Electricity Act, 2003 which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with 
respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by 
the Government or to be so established or maintained for the works . 


The transmission line covered under the scheme will pass through , over, around , and between the 
following villages, tehsils , talukas ,mandals, blocks, towns and cities: - 
400kV D /c Maheshwaram -Mahbubnagar Transmission line 


| S . 


Name of Villages 


| Tehsil 


District 


Kandukur 


Meerkanpet, Debbadaguda, Muhammadpu , Timmaypalli , 
Lacha nayak thanda, Alikhanpalli,Manyamguda , Dasarlapally 


Rangareddi , 
Telangana 


Thalakondapalli | Mahbubnaga , 

Telangana 


Takrajguda, Nagireddiguda, Nyamathapur, Ravichedu , 
Aramgar , PadakaL , Lingarapalle , Seriramakrishnapur , 
Badnapur, Julapally , Lingamdhana , Venkatapurpatti Veljala 
Soudagarpalle 


3 . 


Jadcharla 


Mahbubnaga, 
Telangana 


4 . 


Midjil 


Masigundlapalle, Singamdoddi, Donur, Valpurayani Palli, 
Vaspula , Ranipet, Kotta palli, Reddypuram , Bhairampalle 


Mahbubnaga , 
Telangana 


Thimmajipet 


Avancha, Marepalle , Vedirepalle, Thimmajipet, Gummakonda , 
Thirumalagiri,Gorita , Chegunta 


Mahbubnaga , 
Telangana 


6 . 


Yelkicharla ,Maddigatla 


Bhoothpur 


Mahbubnaga, 
Telangana 


7 . 


Ghanpur 


Mahbubnaga , 
Telangana 


Almaipalle, Malkimianpalle , Appareddypally , Venkatampalle , 
Khilla Ghanpur, Gattukadipally, Malkapur ,Manajipet , 
Upparapalle , Suraipalle 
Gatlakhanapur, Veltoor, Baleedupalle 


8 . 


Peddamandadi | Mahbubnaga , 

Telangana 
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9 . 


Kanimetta 


Kothakota 


Mahbubnaga, 
Telangana 


400KV Nizamabad - Yeddumailaram Transmission Line 


| Name of Villages 


Tehsil 


District 


No 

1 . 


Mitapalli, Rampur 


Dichpally 


Nizamabad ,Tela 
ngana 
Nizamabad , Tela 
gana 


Dharpalle 


Vengalpad , Mallapur , Kottapeta, Gowraram , Nallavaly , 
Sirnapally 


Nizamabad , Tela 
gana 


Raghunathpalli, Kalwaral, Sadasiva Nagar, Padmajiwadi, Sadasivana 
Mallupet, Madegaon (Modegaon ), Dharmaraopet, | gar 
Mudhojiwadi, Amarlabanda . 
Korattapalli (Karadpalli), Vandarkal ( Vandrikal) 

Tadwai 


4 . 


Nizamabad , Tela 
gana 


Lingampe | Nizamabad , Tela 

gana 


et 


Mothe (Motha ), Yellaram , Lingampalli,Mustapur, 
Wondarpalli (Vonterpally), Lingampet, Shetpalli , Parmalla 

(Perumalla ), Pulkampet, Malapaty , Sangareddipet 
6 . Wadalparti (Vadalparthi),Gopalpet, Maltumeda, Lingal 

(Golilingal) 
Yellapur , Major Wadi, Arepalli, Gandarpalli, Kottapalli 
(Kothapalle ), Issepet, Kurtiwara, Annaram , Yousufpet, 
Ablapuram , Nagsampalli, Kodpak , Sherpalli, Karpak 

(Kodpak ) 
8 . Ghanpur, Sangaipet, Rangampet, Venkatapur, Dumpalakunta 


Nagireddyp Nizamabad , Tela 

gana 
Papannapet | Medak , 

Telangana 


Kulchara Medak , 
m 

Telangana 
Kowdipall | Medak , 

Telangana 


9 . 


Chitkul, Bujarampet, Gautapur, Chandur , Chilapched , 
Silampalli, Faizabad , Potgal Bagda (Banda Pothugal), 
Ajjamari, Aiiamari, Gangawaram 
Sirpur (Seri Sirpura ), Lingapur, Chikmadur ( Cheekumaddur), 
Konyala (Koniyal), Panyala ( Panyal), Badampet, Nawabpet, 
Reddi Khanapur, Bodupatla (Bodhadapatla ) 
Korpol, Lingampalli, Vendikol 


Hathnoora Medak , 

Telangana 


11. 


Pulkal 


Medak , 
Telangana 
Medak , 
Telangana 


12. 


Dansa 


Fazlwadi ( Fasalwadi), Kalabgur (Kulabgoor), Chimnapur, 
Kandi (Khandi), Kazipur (Kashipur), Kalivemul, Chillaguda 
( Cherlagudam ), Jolkal, Yeddumailaram , 


Sangareddy 


13. 


Singapur, Shankarpalli 


Shankarpal 


Rangareddy, Tela 
ngana 


Now , therefore , after careful consideration, Government of India, Central Electricity Authority , 
confers , under section 164 of the Electricity Act, 2003, all the powers on the applicant which the telegraph 
authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for 
the purposes of a telegraph established or maintained by the Government or to be established or maintained 
subject to following terms and conditions for installing the above mentioned interstate transmission line for 
inter-state transmission of electricity , namely : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (ii) ] 


(i) 


the approval is granted for 25 years; 


( ii ) 


the Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e . local bodies, Railways, 
National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line. 


( iii ) 


the Applicant shall have to follow regulations / codes of the Appropriate Commission regarding 
transmission, O & M , open access etc framed under Electricity Act, 2003. 


(iv) the Applicant has been entrusted with the responsibility of construction of Maheshwaram ( PG ) – 

Mahbubnagar 400 kV D /c line and 2 No. of 400 kV line bays at Mahbubnagar S /S of TSTRANSCO . 
Approx Length - 99 .5 kms and Nizamabad -- Yeddumailaram (Shankarpalli ) 400KV D /c line and 2 
No. of 400 kV line bays at Yeddumailaram (Shankarpalli ) S /S of TSTRANSCO Approx . Length - 139 
kms of Maheshwaram Transmission Limited . The details of the work are published in the Gazette of 
India dated 23rd April – 29th April, 2016 . 


(v ) the Applicant shall operate the lines after approval of Chief Electrical Inspector of respective 

states/Central Government. 


( vi) 


The approval is subject to compliance by the Applicant of the requirement of the provisions of the 
Electricity Act , 2003 and the rules made thereunder. 


[ F .No . CEA /PSPA - 2 / 164 /SR / 

MTL / 2016 /173 ] 


P . D . SIWAL , Secy. 
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